DART AEROSPACE LTD Work Order: 248885 
Pe 
Description: MOUNTING BOLT D5245-3 
C 
Inspection Dwg: D5245 Rev: F Page 1 of 1 
INSPECTION SHEET 
Drawing Actual Method of 
Tolerance Accept | Reject f Comments 
Dimension Dimension p : Inspection 
0.60 +0.03 | 
0.38 +0.03 | 
0.02 +0.03 | 
0.250 +0.010 
0.10 +0.03 
0.07 +0.03 
0.56 +0.03 
0.280 +0.000 / -0.005 
0.178 +0.010 
0.13 +0.03 
0.06 +0.03 
[ 0.12 +0.03 
30.0° +0.5 
0.01 +0.03 
0.97 +0.03 
0.100 +0.005 / -0.000 
0.458 +0.000 / -0.003 
5/16-24 UNF-3A 0.3053 — 0.3125 
Min 0.3363 
M.O.W. (.029) Max 0.3363 
0.04 +0.03 
45.0° +0.5 
0.560 +0.010 
0.261 +0.000 / -0.003 
0.048 +0.030 / -0.000 | 
0.313 +0.010 
0.03 +0.03 
45.0° +0.5 
Measured by: Checked by: | | QC Inspector: | 
Date: Date: | | Date: | 
Engineering Approval: | : 
| (If necessary) Date: 
[Rev | Date | Change Revised by | Approved 
| F | 23.05.25 | Revision Change to Rev E to F VG Des 
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